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(GB) 

Switch off appliance 

(F) 

Couper I’appareil 

(D) 

Gerat abschalten 

(1) 

Disattivazione dell’ 


apparecchio 

(ES) 

Interrupter del aparato 

(P) 

Interrupter para desligar 

(NL) 

Het toestel uitschakelen 

(DK) 

Afbryd apparatet 

(PL) 

Wyt ろ cz urz ろ dzenie 

(RU) 

OTKJIKDHMTe yCTpOMCTBO 

(GK) 

ATTEVepYOTTOI。 口 K TPl 


口 UCJKSUn 

(CN) 

切断を源 

(CT) 

切斷電源 

(JP) 

機器の電源を切ります 

(K) 

巧1吾召固言。入1な 


Positive/RED 
Positif/ROUGE 
Positiv / ROT 
Positive / ROSSO 
Positive) / ROJO 
PositivoA/ermelho 
Positief/ROOD 
Positiv / R 0 D 
Dodatni/CZERWONY 
□nioc/KpacHbiM 
0£tik6/KOKKINO 
正极/な色 
正極/紅色 
+極/ホ色 
言司全/ RED 


图 


(GB) 

の 

(D) 

(I) 

(ES) 

(P) 

(NL) 

(DK) 

(PL) 

(RU) 

(GK) 

(CN) 

(CT) 

(JP) 

(K) 



(GB) 

Avoid damp. 

の 

Eviter rhumidite. 

(D) 

Feuchtigkeit vermeiden. 

(1) 

Evitare I’umidit ろ. 

(ES) 

Evite la humedad. 

(P) 

Evite a humidade. 

(NL) 

Vermijd vocht. 

(DK) 

Undga fugt. 

(PL) 

Unikaj wilgoci. 

(RU) 

HaSeraMTe CbipocTu 

(GK) 

Ano(puY£T£ THV を k 9 £ 口 ri 曰 £ fJ を pq |j£ 


UYP 曰订 i 曰. 

(CN) 

避免潮湿。 

(CT) 

避免潮濕。 

(JP) 

湿気を避けてくださし、。 

(K) 

合フ1をで芒且1る Wifi 


(GB) 

の 

(D) 

(I) 

(ES) 

(P) 

(NL) 

(DK) 

(PL) 

(RU) 


(CN) 

(CT) 

(JP) 

(K) 


Avoid temperature extrem 
Eviter les temperatures exi 
Extreme Temperaturen ver 
Evitare temperature troppi 
troppo basse. 

Evite temperaturas extrem 
Evite temperaturas extrem 
Vermijd extreme temperat 
Undga ekstreme temperati 
Unikaj ekstremalnych ter 
McnojibsyMTe npu HopMc 
KOMHaTHOM TeMHepaiype 
ArroepuY 口 £ thv を k0 £ 口〇曰 

お PfjOKpa 口お. 

避免过高和过低的温度。 
避免過高和過低的溫度。 
極端な温度は避けてくださ1 
售えIさ互 


(GB) Avoid direct sunlight. 

(F) Eviter I’exposition directs aux rayons 

du soleil. 

(D) Direktes Sonnenlicht vermeiden. 

(I) Evitare I’esposizione diretta ai raggi 

del sole. 

(ES) Evite la luz directa del sol. 

(P) Evite a exposigao directa a luz do 
sol. 

(NL) Vermijd rechtstreeks zonlicht. 

(DK) Undga direkte sollys. 

(PL) Unikaj bezpo さ redniego swiatta 

stoneeznego. 

(RU) MaSeranTe npaMbix conHenHbix 

nyneM 

(GK) Ano(puY£T£ thv a|j£ari を k 0 £ 口 ri cjtov 
n 入 10. 

(CN) 避免阳光照射。 

(CT) 避免陽光照射。 

(JP) 直射日光を避けてくださし、。 

(K) 马人! ■ Sd 言なIる卜ぺ 1 を 


(GB) 

Warning 

(F) 

Avertissement 

(D) 

Warnung 

(1) 

Avvertenza 

(ES) 

Atencion 

(P) 

Aviso 

(NL) 

Waarschuwing 

(DK) 

Advarsel 

(PL) 

Uwaga 

(RU) 

BHMMaHne! 

(GK) 

ripo 幻 SoTToiri 订 ri 

(CN) 

警告 

(CT) 

警告 

(JP) 

警告 

(K) 

召立 
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Important Points 
Points importants 
Wichtige Punkte 
Punti importanti 
Puntos importantes 


Pontos importantes 
■ Belangrijke aandachtspunten 
■ 化 • Vigtige punkter 
Wazne 

Ba>KHbie saMenaHna 


之 riyavTiK を s ETTiari[Java£i^ 
注意事项 
4S ^ を意事項 

重要なポイント 

^1 A | 刊人陪 



(GB) Follow this manual carerully for best results from your speakers. 

(F) Afin de tirer les meilleurs resultats des haut-parleurs, veuillez suivre scrupuleusement les instructions reprises dans le present manuel. 
(D) Fur optimale Ergebnisse mit Ihrem し autsprecher befolgen Sie diese Anieitung. 

(I) Per ottenere le migliori prestazioni dai diffusori seguire le istruzioni contenute nel presente manuale. 

(ES) Siga las instrucciones de este manual para obtener los mejores resultados de los altavoces. 

(P) Siga este manual atentamente para obter o melhor resultado das colunas. 

(NL) Volg terwille van een optimaal resultaat de instructies nauwkeurig op. 

(DK) F0lg denne manual omhyggeligt for at opna det bedste resultat fra hajttalerne. 

(PL) Aby zapewnic optymalne dziatanie gtosnikow, nalezy stosowac sig do tego podrgcznika. 

(RU) 口 ria nonyyeHMa Hannyy 山 mx peaynbraroB ot rpoMKoroBopmeneM, TmarenbHO cneflyMie qaHHOM nHCTpyKiinn 

(GK) Ako 入 ou 目 nenx ttpocjektik 白 ti; oSriYk; auTOu tou £yx 幻 pi な ou yiava 巧日曰 cp 日入わ口 £ thv kq 入 CiTEpn Suvain an 660日 n tcov nxdwv 口曰 ；- 

(CN) 请仔细阅读が遵循本手册な取得最佳的效果。 

(CT) 請仔細閱讀和遵循本手冊しソ取得最佳的效果。 

(JP) スピーカーの性能を出し切るためにこのマニュアルをよくお読みくださし、。 

(K) 售えI召さ W 片智言今スI計ペIを 




(GB) Read and return warranty card. 

— ■ 

■ (GB) Clean with a damp lint free cloth. 



(F) Veuillez lire et renvoyer la carte de 

/ 

(F) Nettoyer a I’aide d’un chiffon humide, 

C A 


garantie. 

わ /r 


non pelucheux. 



(D) Lesen Sie die Garantiekarte und 


/ 

(D) Mit einem angefeuchteten, nicht 



sender! Sie sie ausge 化 lit zuruck. 


V 

fuseinden 


(ES) 

(P) 

(NL) 


(PL) 

(RU) 

(GK) 

(CN) 

(CT) 

(JP) 


(K) 


garanzia, previa attenta lettura e 
conservare lo scontrino. 

Lea y envienos la tarjeta de garantia. 

し eia e devolva o cartao de garantia. 

U kunt na lezing en invulling de 
garantiekaart aan de importeur sturen. 
Gennemla0s og send garantibeviset 
tilbage. 

Przeczytaj kartg gwarancyjn ろ i ode さ lij j 年 
ripoHTMTe rapaHTMMHbiM TanoH 
Aia| 3 aaT£ kqi £tti 口 Tp を ipix inv k 白 pT 日 

£YYunang- 

请阅读和寄回质量保证卡。 

請閱讀和寄回質量お證卡。 

日本国内では保証書の発行を いたして おり 
ません。正規販売店の領収書が保証書に替 
わります JQ シリーズは自然故障においてお 
買い上げより2年間の無償修理です。 

呈査ち香べ哥到 


(I) Pulire con un panno umido non 
sfilacciato. 

(ES) Limpie con un pano humedo. 

(P) Limpe com um pano humido sem 
pelos. 

(NL) Reinigen met een vochtige niet 
pluizende doek. 

(DK) Rengar med en fugtig klud, der ikke 
fnugger. 

(PL) Czysc wilgotn ろ szmatk ろ o zwartej 
strukturze. 

(RU) OwwaMTe BnawHOM TKaHbio, He 
coflepwawe。 bohokoh. 

(GK) Ka 目曰 pkJT£ |j£ UYPO ucp 曰 aya nou 5ev 
acpnv 幻 xvouSia. 

(CN) 用不含麻质的湿布清ミ吉。 

(CT) 用不含麻質的濕布清潔。 

(JP) 重羽立ちのない柔らかい布に少量の水 

分を含ませてないてくださし、。 

(K) ち互司吉召号°をお°ぺ|£ 



(PL) 

(RU) 

(GK) 

(CN) 

(CT) 

(JP) 

(K) 


Do not use spirit based cleaners. 

Ne pas utiliser d’agents nettoyants a 
base d’alcool- 
Keine alkoholhaltigen 
Reinigungsmittel verwenden. 

Non utilizzare prodotti a base di 
alcol. 

No use limpiadores con base de 
alcohol. 

Nao utilize produtos de limpeza a 
base de alcool. 

Gebruik geen reinigingsprodukten op 
basis van alcohol. 

Brug ikke rengaringsmidler med 
alkohol. 

Nie uzywaj srodkow czyszcz ろ cych 
na bazie rozpuszczalnikow. 

He Mcnonbayme pacTBopuT 如 m flrm 

HMCTKM 

Mnv XPO 曰 i|JOTTOi ホ £ UYpa 
KaGapiafJou |j£ (3 白日〇 to oiv6nv£U|ja. 
不要使用含酒精的清ち剂。 

不要使用含酒精的清潔劑。 

アルコールなど化学物質を一切使用しな 
いでくださし、。 

音誓を号°を申な I awia 
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3 alte 〇 
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inbHOM 
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Negative/BLACK 
Negatif/NOIR 
Negativ / SCHWARZ 
Negative / NERO 
Negative / NEGRO 
Negative/ Preto 
Negatief/ZWART 
Negativ / SORT 
Ujemny/CZARNY 
MnHyc/yepHbiM 
ApvriTiKo/MAYPO 
负板/黑色 
負極/黑色 
一極/黒色 
□卜刮4全/ Black 


郎り ^ り K り化 W 化 W S ^ の 
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CI ， C3 
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C6LCR 
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(P) 

(NL) 

(DK) 

(PL) 

(RU) 


(CN) 

(CT) 

(JP) 

(K) 


Warning - No attempt should be made to install these loudspeakers unless you are sure that you will not be cutting through electric cables, water or gas pipes, 
or supporting joists. 

Avertissement - Avant de proceder a I’installation de ces H.P., verifier bien que vous ne risquez a aucun moment de sectionner des cables electriques, des 
canalisations d’eau ou de gaz ou touts autre element de ce type. 

Warnung - Diese Lautsprecher sollten wirklich nur dann installiert werden, wenn Sie sicher sind, dafl Sie nicht Stromkabel, Wasserleitungen, Gasrohre Oder 
T-Trager durchbohren Oder durchschneiden. 

Avvertenza - Non cercare d’installare gli altoparlanti prima di aver verificato I’assenza di cavi elettrici, t ubazioni dell’acqua e del gas e di travetti nella zona 
d’installazione. 

Atencion - No se debe intentar instalar los altavoces, a menos que se este seguro de que no se va a danar un cable electrico, tube け as de gas o agua o 
viguetas de soporte. 

Aviso -Aquando da instalagao destes altifalantes certifique-se de que nao danifica cabos eletricos, canos de agua ou de gas ou vigas de suporte. 
Waarschuwing - Installeer deze luidsprekers enkel als u zeker weet dat u geen elektrische leidingen, water- of gasleidingen of steunbalken zult raken. 

Advarsel - Kontroller ved installationen, at der ikke er risiko for, at der bores hul i elektriske kabler, vandeller gasrar eller baerende dele i vaeggen. 

Uwaga - Przed instalacj ろ gto さ nikow nalezy sig upewnic, ze nie zostan ろ przecigte przewody elektryezne, rury wodne lub gazowe, oraz uchwyty je podtrzymuj ろ ce 
BHMMaHne! He cneqyeT npucTynaTb k ycraHOBKe flaHHbix aKycTnyecKux cmctsm qo Toro, kbk bn ySeqMTecb ，hto npu ycraHOBKe He SyqyT noBpe>KfleHbi 
aneKTpMHecKMe KaSenu, TpySbi B0fl0CHa6>KeHMa hjim rasocHa^weHug, coequHUTenbiHbie aneivieHTbi BHyipw creMbi. 

np 0 £l 50 TT 0 ir|CTn - AeV Tip を TT 幻 口 £ KOyi 曰 TTEpiTTTW 口 p V 曰 £ 771 乂£いりロロ £ V 日 £YK 曰 T 曰口了り口口£ 曰 UTQ T 曰 nX^ 口， EKTO^ QV EIQTE ( 3 が日 101 TTW; 6£V 目日が IJJ 口£ 〇入 EKTpiKQ 
KQ 入 0051 日 ， aytoyoug vspou n aepiou n utto 曰 TrpKTiKa 6 ok 日 pi 曰. 

警告：进行挂壁式安装前，必须确信安装时不会对を线、水管或燃气管及支撑托梁造成 f 皮坏。 

警告：進行掛壁式安裝前，必須確信安裝時不會對電線、水管或燃氣管及支撐托梁造成 f 皮壞。 

を意一壁への取り付けは、電灯獻ガス管、水道管、配水管などや、家の梁などの構造物等傷つけないと言う確信がないときには行わないでくださし、。 

召フ I 吾音 d ， 計羊を卜，フト全を卜号言習9計04咎大 I 計ス I □トペを. 




Wall Mounting & Plinth 
Fixation mu rale et plinthe 
Wandhalterung & StandfuB 
Installazione a parete & base 
Soporte pared y peana 


Montagem de Parede & Base 
■ Wandmontage & Onderplaat 
■ ぶ • Vaeqbeslaq & Fod 

Uchwyt scienny i cokol 

HacTSHHoe KpenneHne m nocTaweHT 


ToTTO 目を巧の CJ£ TO 1 X 0 KOI TT 入 fv 目0 
挂壁式安装及お座 
掛壁式ま裝及お座 
對をけと台座 

4^ 智 □ 卜吾身&音岂全 


C5 ， C7 
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Positioning 

Positionnement 

Aufstellung 

Posizionamento 

Posicionamiento 


o 



Posicionamento 
Plaats en aansluiting 
Placering 

Ustalanie polozenia 
PasMeiiieHne 





Pu0[jiari 
摆放定位 
擺放定位 
位置 

咎え I 早 I え I 
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Single wire connections 

(F) Connexion a un fil. 

(D) Betrieb mit einem し autsprecherkabe. 
(I) Connessioni "single wire". 

(ES) Conexiones de un solo hilo. 

(P) Ligagaoes com um so cabo. 

(NL) Enkelvoudige draadverbindingen. 
(DK) Forbindelser til enkelt ledning. 

(PL) Pot ろ czenia kablami pojedynczymi 

(RU) CoeAMHeHMfl oahmm KaSeneM 

(GK) 2!uv6 を曰幻^ iJOvoCi K 日入 006 iou 

(CN) 单线连接 

(CT) 單線連接 

(JP) シングルワイアー接続 

(K) 绍言刮 OIOJ 巧這人I 



图 




。。 C 


Single 

(F) 

(D) 

(I) 

(ES) 

(P) 

(NL) 

(DK) 

(PL) 

(RU) 

(GK) 

(CN) 

(CT) 

(JP) 

(K) 


Wire connections 

Connexion a un fil. 

Betrieb mit einem し autsprecherkabe. 
Connessioni "single wire". 
Conexiones de un solo hilo. 
Ligagaoes com um so cabo. 
Enkelvoudige draadverbindingen. 
Forbindelser til enkelt ledning. 

Po お czenia kablami pojedynczymi 
CoequHeHua oahmm KaSeneM 
2!uv6 を口幻 s fJovoCi KO 入 wSiou 
单线連接 
單線連接 

シングルワイアー接続 
过音却〇1〇1巧習入I 



Bi-wired connections 

(F) Connexion a bi-cablage. 

(D) Anschlussweise fur Bi-Wiring. 

(I) Connessioni "bi-wired". 

(ES) Conexiones de doble hilo. 

(P) Ligagao em dupio cabo. 

(NL) Bi-Wire connectoren. 

(DK) Bi-wired forbindelser. 

(PL) Po お czenia kablami podwojnymi 
(RU) CoequHSHua Bi-wire (napoM Ka6ene の 
(GK) 2!uv6 を口幻 s 6uo ko 入 wSicov 
(CN) 双线分音连接 

(CT) 雙線分音連接 

(JP) バイワイアー接続 
(K) y|-o| 空卜〇|〇|巧習人I 

B 卜 amplified connections 

(F) Connexion a bi-amplification. 

(D) Anschlussweise fur Bi-Amping. 

(I) Connessioni "bi-amplification". 

(ES) Conexiones de biamplificacion. 

(P) Ligagaoes bi-amplificadas. 

(NL) Bi-Amp aansluitingen. 

(DK) Forbindelser til bi-amping. 

(PL) Pot ろ czenia z podwojnym wzmocnieniem 
(RU) CoeflMHeHna Bi-amp (napoM ycunuT 如 en) 
( GK ) 2： uv 6 を口幻 s 6itt 入り s £vfa 
(CN) 双扩音连接 
(CT) 雙擴音連接 
(JP) バイアンプ接続 
( K ) ^卜〇|留兰巧習人 I 




SAFETY NOTICE! trailing cables are dangerous, secure all cables. 

NOTE DE SECURITE ! Les cables de haut-parleurs tramant sur le sol peuvent etre source de danger. Fixer tous 
les cables. 

SICHERHEITSHINWEIS ! Herumliegende Lautsprecherkabel sind eine Gefahrenquelle. Bitte alle 
Lautsprecherkabel sorgfaltig verlegen. 

NOTA PER LA S に UREZZA: i cavi di uscita dei diffusori possono essere pericolosi se non sistemati in un posto 
sicuro. 

jATENCION! los cables de conexion sueltos de los altavoces son peligrosos. Fijelos. 

PRECAUQOES DE SEGURANQA! Os cabos das colunas espalhados sao perigosos, fixe todos os cabos. 

VOOR UW VEILIGHEID! Loshangende luidsprekerkabels zijn gevaarlijk! De kabels steeds op een veilige plaats 
leggen. 

BEM/ERK! skarpe kn お k og slid pa hajttalerledningerne erfarlig, de skal fastgares- 

UWAGA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA! Luzno lez が e kable s ろ niebezpieczne. Zabezpiecz wszystkie kable. 
SaMenaHMe no 6 e 3 onacHOCTM! He flonycKame oSpaaoBaHua nerenb m 3 Ka 6 如 sm, saKpenme Bce KaSenu 
nPOEIAOnOlHZH AZOAAEIAZ! Ta £kt£ 目幻が va k 日入山 5ia 口 a; £k 目む ouv 口 £ kivSuvo, a 口 cpa 入 knx 6 入日 t 日 ko 入山 5ia. 
注意安全！散乱虫尾的连接线がを线有潜在を险，必须固定所有连接线及を线。 

注意安全！散亂虫尾的連接線が電線有潛在を險，必須固定所有連接線及電線。 

を全ミ主意!ケーカレ類はきれいにまとめ足に引っ掛けることのないようにしてくださし、。 

列〇1言ち〇1吾〇1敌古支刈咎え I る WI を 
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mm 國 


圓國 






Connections 
Connexions 
Anschlusse 
Collegamenti 
し onexiones 


Liga^oes 

■ Aansluitingen 
■ 化 • Forbindelser 
Po ぉ czenia 

■が, CoeflMHeHi/m 


2!uv5 わ ei; 

箱体達接 
6^箱體連接 
接続 
巧這 


郎り w り Ks : 化 ^ 化2試拍の 
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■ も , Specifications 
Specifications 
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Technische Merkmale 


Specifiche 

Especificaciones 


o 



Especifica が es 
Technische gegevens 
Specifikationer 
Dane techniczne 
TexHMHecKMe xapaKTepucTHKn 





npoSiaYpacp お 
规格特性 
規格特性 

スッペツク 
を公人卜を 


( SERIES 


令 


。 C 3 C 5 


Design 

2 Way Bass Reflex 

2 Way Bass Reflex 

2 Way Bass Reflex 

Tweeter 

1 9mm (0.75in.) Aluminium 

I9mm(0.75in.) Aluminium 1 9mm (0.75in.) Aluminium 

Woofer 

lOOmm (4in.) 

130mm (5.25in.) 

2x130mm (5.25in.) 

Crossover frequency 

2.5kHz 

2.5kHz 

2.5kHz 

Frequency range 

65Hz - 40kHz 

54Hz- 40kHz 

41 Hz-40kHz 

Maximum output (SPL) 

l06dB 

l08dB 

1 1 IdB 

Amplifier requirements 

10 - lOOW 

10 - I25W 

15 - I50W 

Sensitivity (2.83V/1 m) 

87dB 

88dB 

90dB 

Nominal impedance 

8Q 

8Q 

8Q 

Magnetic shielding 

Yes 

Yes 

Yes 

Weight 

3.2kg (71b) 

4.4kg (9.71b) 

11.5kg (25.31b) 

Dimensions (H x W x D) 

260 X 150 X 221 mm 
(10.25x5.9x8.7 in.) 

290 X 177x 256 mm 
(1 l.4x 7x 10 in.) 

915 X 177x 260 mm 
(36 X 7 X 10.25 in.) 

Plinth 248w X 322d mm 

Plinth 9.76wx I2.7d in. 


C 7 C 6LCR 


Design 

2 Way Bass Reflex 

2 Way Acoustic Suspension 

Tweeter 

1 9mm (0.75in.) Aluminium 

1 9mm (0.75in.) Aluminium 

Woofer 

2 X 165mm (6.5in.) 

2x130mm (5.25in.) 

Crossover frequency 

2.5kHz 

2.5kHz 

Frequency range 

36Hz - 40kHz 

65Hz- 40kHz 

Maximum output (SPL) 

1 l3dB 

1 1 IdB 

Amplifier requirements 

15 - 200W 

10 - I50W 

Sensitivity (2.83V/1 m) 

9ldB 

90dB 

Nominal impedance 

8Q 

8Q 

Magnetic shielding 

Yes 

Yes 

Weight 

13.4kg (29.51b) 

6.2kg (13.71b) 

Dimensions (H xW x D) 

965 X 203 X 286 mm 

177x430x 21 1 mm 


(38 X 8 X 1 1.25 in.) 

Plinth 273wx 372d mm 

Plinth 10.75 wx 14.65 d in. 

(7x 16.9x8.7 in.) 
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